maszynista kolei Karola Ludwika 


przeżywszy lat 46, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, prze- 
niósł się do wieczności dnia 12 Września 1887 o godzinie 9-te]. 
W smutku pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który się od- 


będzie we środę d. 14 b. m. o godzinie 4 popołudniu, z domu pod L. Il Rynek Kleparski wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w dniu następnym t. j. we Czwartek 15 b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele św. Floryana. 


